Laboratoire 


E  X  A  L  A  B 


LABORATOIRE  EXALAB  DU  BREUIL  (n°ERA:  424143) 

6  Place  du  Breuil  42700  FIRMINY  (n°42.031) 

Tél.  04  77  56  11  86  /  Fax  .  04  77  61  16  95 

Prise  de  RPV  sur:  www.lbmexalab.com 

Ouverture:  Lundi  au  vendredi  7h00-19h00 
Samedi  :  7h30-14h00 

Dr  V.  GALLO  -  Dr  V.GAY  -  Dr  F.PETINATAUD  -  Dr  D.DUMAS 


DR  MILLOT  L 
HOPITAL  DE  FIRMINY 
SERVICE  ENDOCRINOLOGIE 
42700  FIRMINY 


Monsieur  KEBDANI  RACHID 

2  RUE  THOMAS 

42500  LE  CHAMBON  FEUGEROLLES 


Pris  en  charge  par  LBM  EXALAB  BREUIL 

Demande  n°  14/02/20-2-2405  enregistrée  à  07H12  Edité  le  vendredi  14  février  2020  à  11:34 

Né(e)  le  30/12/1973 

Dossier  prélevé  le  14/02/20  à  07H20 


IMMUNOLOGIE  (sang) 

Valeurs  de  référence  Antériorités 


INFECTIOLOGIE 

SERODIAGNOSTIC  DU  HIV  let  2  et  Aap24<ê>  04/07/17 

>  Technique  de  4  ème  génération .  Négatif  Négatif 

Technique  chimiluminescence.  Centaure  XP.  Siemens. 

Selon  l'arrêté  du  28/05/2010,  dépistage  réalisé  par  une  seule  technique  ELI  S  A  détectant  les  anticorps  Anti  VIH1  et  2  ainsi  que  l'antigène  p24  du  VIH  1. 


Information  complémentaire 


Attention:  pour  les  analyses: 

Acide  valproique  -  ATPO-  Vitamine  B12  -  Cl 53  -  C199  -  Cortisol-ESTRADIOL-  Hépatite  A  -  Hépatite  B  -  Hépatite  C 
-  HIV  -  PSAL-  PTH  -  Syphilis  -TESTOSTERONE  -T4L 

Les  résultats  des  patients  prenant  des  compléments  de  biotine  ou  recevant  un  traitement  de  biotine  à  haute  dose  doivent 
être  interprétés  avec  précaution  en  raison  d'une  interférence  possible  avec  ces  tests,  (le  13-11-2018) 


Validé  le  14/02/20  à  11:33 
Dr  Martin  Nadia 
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